FRANCISZEK MAJER 


przeżywszy lat 84, po długiój i dolegliwćj chorebie, opatrzony śś. Sakramentami, w dniu 25 Stycznia 1866 roku 
zakończył doczesne życie. 


Pozostali Krewni zapraszają Przyjacioł, Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok w dniu 27 b. m. tojest 


w Sobote o godzinie 3 po południu z domu przy ulicy Garbarskićj położonego wprost na Cmentarz. 


ŻAŁOBNE NABOŻEŃSTWO 


odprawi się w kościele XX. Karmelitów na Piasku w Poniedziałek dnia 29 Stycznia o godzinie 10% rano. 


W Drukarni uCZARD“ w Krakowie, 
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